ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1967 
4"''" Circonscription Sélestat-Erslein 



V^*"^ République 

Albert EHM 

Député sortant — Conseiller général 

Suppléant : 

Eric KOEGLER 

Maire d'Obenheim 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - MARS 1967 
IV CIRCONSCRIPTION 



Georges KLEIN 

Remplaçant éventuel : 

Alfred BAPST 



Centre Démocrate - MRP 



ELECTIONS LÉGISLATIVES 1967 
CIRCONSCRIPTION IV • Sélestat-Erstein 



ElienDe WERLER 

Adjoint au Maire d'Erstein 

Candidat du Parti Communiste Français 

SUPPLÉANT : 

Gilbert HUGEL 

Métallurgiste 



